SESION EXTRAORDINARIA CONCEJO 24 DE FEBRERO DE 1997 



CONCEJAL SR. POLANCO CONTRERAS: 



1 . - Solicita la instalación de un letrero "Feliz Regreso". 

Información entregada a la Dirección de Obras, quien está trabajando en la 
elaboración de un proyecto integral que incluye la construcción de veredas y 
otros. 

2. - Sugiere la realización de un gran proyecto desde Puente Negro hasta 
Avda. La Concepción, con construcción de veredas, pintura de las rejas y 
colocación de docas. 

Proyecto integral de la Dirección de Obras. 

3. - Propone contratar Ingeniero de Tránsito para que realice diseño de las 
calles, con sus respectivas señalizaciones, que queden en forma definitiva. 

Para ser considerado en el mes de abril. 

4. - Reitera su solicitud de retiro de las barreras que se instalan en los 
paraderos de taxis. 

Se solicitó a través de Memo a la Dirección de Obras. 

5. - Solicita la instalación de una luminaria en un Pasaje de la localidad de 
Cáhuil. 

Solicitado a Secplac, debiendo coniirmar la ubicación del Pasaje. 

6. - Solicita la instalación de los postes de alumbrado público en Villa 
Esperanza. 

Solicitado a Secplac. 



CONCEJAL SR. POLANCO GALARCE: 



1 . - Sugiere que las veredas se construyan desde Puente Negro por Avda. La 
Concepción hasta Ortúzar. 

Considerado en el proyecto integral de la Dirección de Obras. 

2. - Solicita mejoramiento de calle San Antonio (parte posterior de la Pista 
Municipal) y de calle O'Higgins, desde Ortúzar hasta La Concepción. 

Enviado Memo a Dirección de Obras para la ejecución de los trabajos 
correspondientes. En conversaciones con Vialidad, se está pidiendo la 
programación de las máquinas motoniveladoras para el trabajo de las calles. 

CONCEJAL SR. SALDIAS : 

1 . - Reitera su solicitud que se oficie a la Municipalidad de Santiago y a otros 
Municipios de la Región Metropolitana, solicitándoles semáforos. 

Será pedido a través del Departamento de Tránsito. 

2. - Sugiere se envíe solicitud a los parlamentarios de la Sexta Región para 
que agilicen el Proyecto del Casino de Juegos. 

Se enviará solicitud a parlamentarios a través de la Secretaría Municipal. 

3. - Propone hacer un proyecto integral de electrificación del sector urbano y 
rural. 

Comprendido en el trabajo planificado de Secplac. 

4. - Sugiere se considere la formación de una banda instrumental. 

Se analizará proyecto en esta sesión. 

5. - Plantea que los locales comerciales que están ubicados en Agustín Ross, 
al llegar al Bosque municipal presenten un proyecto definitivo, siguiendo la 
línea correspondiente. 

En conocimiento del Director de Obras para su futura solución. 



7.- VARIOS.- 



Concejal Sr. Polanco pajaree . 

*** Señala que ha tenido conocimiento que se está 
electrificando la calle Jorge Montt y que estaría quedando una cuadra 
sin hacerlo, de Agustín Ross hacia adentro. Solicita se rectifique esta 
situación. 

Derivado a SECPLAC. 

*** Indica que la Junta de Vecinos de Panul solicita la 
posibilidad que se pase la máquina motoniveladora hasta más allá de 
la casa del Presidente de esa organización, lo que beneficiaría a tres 
casas más del sector. 

Instrucciones a la D.O.M. 

*** Como una forma de incrementar los recursos, 
sugiere que todas las construcciones de la Comuna regularicen su 
situación, cancelando los derechos municipales que corresponden. 

Instrucciones a la D.O.M. 

*** Expone el caso de Dn. Nelson Bravo, quien 
construyó una casa de dos pisos en la Población de la Sociedad 
Veraniega Playa Hermosa N° 2 y el Director de Obras le exige una 
autorización para dicha construcción del Presidente de esa Sociedad 
y éste manifiesta al Sr. Bravo que debe hacerse socio para poder 
atender su solicitud . Indica que se hizo socio y aún así todavía no se 
regulariza la situación. Agrega que en dicha Población hay una 
cantidad considerable de casas de dos pisos. 

Informe solicitado a la D.O.M. 



Concejal Sr. Polanco Contreras. 

*** Consulta cuando se concluirá la construcción de 
veredas a Pueblo de Viudas. Indica que tiene conocimiento que parte 
del cemento que había para estos efectos fue prestado al Liceo para 
la construcción de su multicancha y el saldo se habría ocupado en 
otras cosas. 

D.O.M. 

*** Consulta si se instalaron los postes en la Villa 

Esperanza. 

Este trámite lo está viendo SECPLAC con el Contratista 
Sr. Luis Hernán Pavez. 



*** Consulta por las credenciales para los Concejales, 

Jefa de Finanzas. 

Concejal Sr. Saldías. 

*** En relación a la donación de un terreno por parte de 
la Sucesión Morales a la Municipalidad, ubicado al lado del Santuario 
de Santa Teresita de Los Andes, informa que tiene una extensión de 
más de 1 .000 metros cuadrados y que será donado siempre y cuando 
la Municipalidad presente un proyecto de un Mirador o de una 
Plazoleta en dicho terreno. Indica que el Municipio ya hizo un 
levantamiento topográfico, el que debería estar en la Dirección de 
Obras. Sugiere que se encargue a un Arquitecto Paisajista para que 
proponga un diseño y en base a este, que el Municipio se comprometa 
a concretarlo en un determinado lapso de tiempo. 

Instrucciones dadas a la D.O.M. para que vea el terreno 
y personal de esa Dirección realice el diseño. 

*** Se refiere al proyecto de construcción de 
camarines para el estadio municipal de Cáhuil e indica que la Sra. 
Oriana Quinteros está dispuesta a donar una franja de terreno para 
darle más amplitud a la cancha. 

D.O.M. lo verá en terreno. 

*** Señala la importancia de tener los antecedentes 
del Casino para presentarlos al Ministro Lagos cuando visite la 
Comuna, ya que se mostró muy interesado cuando le planteó este 
tema al finalizar la audiencia concedida hace un tiempo atrás. Informa 
que conversó con la Arquitecto, Sra. Marta Espinoza, quien le 
manifestó que estaban paralizados con el proyecto del Casino porque 
el Municipio no le había respondido acerca del programa 
arquitectónico. 

SECPLAC está realizando programa. 

*** Consulta por el proyecto de la banda instrumental. 

El Jefe del D.A.E.M. está en conversaciones con el 
Profesor Sr . Jaramillo. 

CONCEJAL SR. BUCHON. 

*** Sugiere que se solicite a Ferrocarriles la 

adquisición del terreno en forma directa. 



Solicitud enviada por Secretaría Municipal. 



